E ayuda, recete lentes Trilogy. 


FICHA TÉCNICA 


TRILOGY 


Lentes TRILOGY de YOUNGER LENSES 
La óptica ofrece un equilibrio ideal de 


tres propiedades esenciales: 
ши LIGEREZA Y DELGADEZ `o 
Los pacientes quieren comodidad y lentes de | 
buen азресю. 
Las lentes están hechas де un ultra A 
material ligero que prácticamente flota 
sobre el agua. 
Ellos son delgados también, lo que hace у 2 
y, 
/ 


que los lentes sean cosméticamente 
atractivas. 


ШИ ÓPTICA SUPERIOR 


Comparado con los otros lentes delgados 
y materiales ligeros disponibles, 

Trilogy ofrece una visión más nítida. 

Esto se debe a que las lentes Trilogy 
están hechos de una óptica material 
superior que reduce aberración cromática, 
la tendencia molesta de algunos lentes. 
para crear desenfoque de color alredec lor 
de objetos, particularmente en 

la periferia. Si su paciente tiene trabajo o 
pasatiempos que exigen una visión.mas 
clara, o si su paciente es mayor. 

La agudeza visual necesita un poco/más 
de 


RESISTENCIA AL IMPACTO 

Las lentes Trilogy están hechas de un 
material con excepcionalmente alta 
resistencia al impacto. Este material fue 
desarrollado originalmente para ser 
utilizado en aplicaciones militares. / | 
Con Trilogy, los pacientes pueden proteger j | 
su visión y disfrutar magnifica la óptica. | 
Todas las lentes Trilogy son 100% bloqueo | PROLENS 
UV. | 
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TRILOGY? 1.53 — SPHERICAL SINGLE VISION CLEAR (UC & HC) 
NOMINAL TRUE BACK SAG 
DIAMETER ME EE ВАСЕ EDGE CENTER ВАЄ RADIUS RX RANGE 
65 0.50 0.49 425 12.0 87 0.29 1081.633 
65 125 1.23 4.25 12.0 95 0.73 424.000 
65 2.25 2.26 425 12.0 104 1.34 234.513 
65 3.25 3.26 4.25 9.1 87 193 162.577 
65 4.25 4.23 4.25 8.9 95 2.52 125.296 -9.50D to +7.500 
65 5.25 5.33 6.25 87 84 3.19 99.437 
65 6.25 6.24 6.25 6.1 6.9 3.76 84.936 
65 7.25 7.33 6.25 6.1 8.1 4.45 72.503 
65 8.25 8.27 6.25 6.0 94 5.08 64.087 
TRILOGY? 1.53 — SPHERICAL SINGLE VISION CLEAR (UC & HC) 
NOMINAL TRUE BACK SAG 
DIAMETER Has КЕ. (ВАСЕ EDGE CENTER A RADIUS RX RANGE 
76 0.50 0.49 4.25 174 12.5 0.29 1081.630 
76 125 125 425 144 10.8 0.74 424.000 
76 2.25 2.26 4.25 14.6 123 1.34 234.510 
76 3.25 3.26 4.25 143 134 1.93 162.580 
76 4.25 4.23 4.25 14.5 14.8 2.52 125.300 -9.75D to +7.50D 
76 5.25 5.33 6.25 77 6.8 3.19 99.440 
76 6.25 6.24 6.25 74 81 3.76 84.940 
76 7.25 7.33 6.25 75 9.8 4.44 72.310 
76 8.25 8.27 6.25 73 113 5.08 64.090 
TRILOGY? 1.53 —ASPHERIC SINGLE VISION CLEAR (UC 8 HC) 
NOMINAL TRUE BACK SAG 
DIAMETER IINE OUS АСК EDGE CENTER ES RADIUS RX RANGE 
76 0.50 0.49 6.25 145 70 0.29 1081.633 
76 1.25 1.23 4.25 10.0 70 0.81 430.894 
76 2.25 2.25 4.25 10.0 75 140 235.556 
76 3.00 3.02 425 75 6.5 1.83 175.497 
76 3.50 3.51 4.25 75 65 2.08 150.997 -9.00D to +6.00D 
76 425 423 425 75 75 248 125.296 
76 5.00 4.99 4.25 75 85 2.95 106.212 
76 6.00 5.97 6.25 75 6.5 3.56 88.186 
76 7.00 7.03 6.25 75 8.0 4.23 75.391 
TRILOGY? 1.53 —FLAT ТОР 28 CLEAR (HC) 
NOMINAL | TRUE BACK SEG SAG ADD 
DIAMETER | NOMINA КОБ вск EDGE CENTER |SEGDROP| NEGA AAT. RADIUS RABDE RX RANGE 
76 225 2.26 425 145 12.5 5.0 6.0 1.33 234.280 1.00-3.50 
76 425 4.28 6.25 14.5 11.5 5.0 6.0 2.55 123.830 1.00-3.50 
76 6.25 6.30 6.25 8.0 8.0 5.0 6.0 3.80 84.195 1.00-3.50 "20D to- 400b 
76 8.25 8.34 6.25 8.5 115 5.0 6.0 5.12 63.573 1.00-3.50 
TRILOGY? 1.53 — IMAGE? PROGRESSIVE CLEAR (UC & HC) 
NOMINAL| TRUE | BACK МЕР | SEG | ғттмоскоѕѕ | SAG ADD 
DIAMETER | CURVE | CURVE | CURVE | EDGE | CENTER | БЕС | INSET | ABOVEMRP AT50 | RADIUS RANGE RX RANGE 
76 2.00 2.07 6.25 14.0 9.0 25 25 2 122 | 256.040 | 1.00-3.00 
76 4.50 4.61 6.25 14.0 13.0 25 25 2 2.75 114.970 | 1.00-3.00 
76 6.50 6.32 6.25 8.0 9.0 25 2.5 g 3.81 83.860 1.00 - 3.00 "9.000 10:18:00 
76 8.50 8.30 6.25 8.0 12.0 25 25 2 5.10 63.860 1.00 - 3.00 
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TRILOGY enses 


TRILOGY? 1.53 — ADAGE? PROGRESSIVE CLEAR (HC) 
NOMINAL| TRUE | BACK- MRP SEG  |rrnwecRoss | SAG ADD RX RANGE 
DIAMETER | СЏЕМЕ | CURVE | curve | EDGE | CENTER | БЕС | INSET | asovewe | atso |PAPIUS| RANGE 
76 2.00 2.01 6.25 14.1 92 25 25 2 1.19 | 263.682 | 075-3.50 
76 4.00 4.05 6.25 14.1 12.0 25 25 2 241 | 130.864 | 0.75-3.50 
-8.00D to +7.00D 
76 6.00 6.07 6.25 74 8.25 25 25 2 3.66 | 87.315 | 0.75-3.50 
76 8.00 8.11 6.25 74 117 25 25 2 4.97 | 65351 | 0.75-3.50 


TRILOGY? 1.53 — SPHERICAL SINGLE VISION TRANSITIONS° SIGNATURE? GRAY & BROWN (HC) 


DIAMETER МЕ DAE CURIE EDGE CENTER о RADIUS RX RANGE 
76 125 125 4.25 144 10.8 0.74 424.000 
76 2.25 2.26 4.25 14.6 123 1.34 234.513 
76 3.25 3.26 4.25 143 13.4 1.93 162.577 
76 4.25 4.23 4.25 14.5 14.8 2.52 125.296 ТИНУ 
76 5.25 5.35 6.25 77 6.8 3.21 99.065 
76 6.25 6.27 6.25 74 8.1 3.77 84.530 
76 725 734 6.25 75 9.8 446 72.207 
76 8.25 8.28 6.25 73 113 5.09 64.010 


TRILOGY? 1.53 — ASPHERIC SINGLE VISION TRANSITIONS? SIGNATURE? GRAY & BROWN (HC) 
NOMINAL TRUE BACK SAG 
DIAMETER MINA m PACK EDGE CENTER a RADIUS RX RANGE 
76 0.50 0.49 6.25 14.5 7.0 0.29 1081.633 
76 1.25 1.23 4.25 10.0 7.0 0.81 430.894 
76 2.25 2.25 4.25 10.0 75 1.40 235.556 
76 3.00 3.02 4.25 75 6.5 1.83 175.497 
76 3.50 3.51 4.25 75 6.5 2.08 150.997 -9.00D to +6.00D 
76 425 4.23 4.25 75 75 2.48 125.296 
76 5.00 4.99 4.25 75 85 2.95 106.212 
76 6.00 5.97 6.25 75 6.5 3.56 88.186 
76 7.00 7.03 6.25 75 8.0 4.23 75.391 
TRILOGY? 1.53 — FLAT TOP 28 TRANSITIONS? GRAY & BROWN (HC) 
NOMINAL | TRUE BACK SEG SAG ADD 
DIAMETER | NOMINA RUE. IE EDGE CENTER |sEGDROP| REG, Ае RADIUS ADDE RX RANGE 
e 74 2.25 2.31 425 14.0 12.5 5.0 6.0 1.37 229.440 1.00-3.50 
74 4.25 4.33 6.25 14.5 12.0 5.0 6.0 2.58 122.400 1.00-3.50 
-9. +7. 
74 6.25 6.34 6.25 8.0 8.0 50 6.0 3.82 83.460 1.00-3.50 зоро о ово 
74 8.25 8.36 6.25 8.5 115 5.0 6.0 5.14 63.250 1.00-3.50 
TRILOGY? 1.53 — IMAGE? PROGRESSIVE TRANSITIONS? SIGNATURE? GRAY (HC) 
NOMINAL| TRUE | BACK MRP SEG |FITTINGCROSS | SAG ADD 
DIAMETER | “CURVE | CURVE | curve EDGE CENTER pgc INSET | ABOVE MRP АТ50 | RADIUS | RANGE RX. RANGE 
e 76 2.00 2.09 6.25 14.0 9.0 25 25 2 1.24 253.590 | 1.00-3.00 
76 4.50 4.61 6.25 14.0 13.0 25 25 2 275 114.970 | 1.00-3.00 
-8. t8. 
76 6.50 6.33 6.25 8.0 9.0 25 25 2 3.82 83.730 | 1.00-3.00 P 000 193.900 
76 8.50 8.30 6.25 8.0 12.0 25 25 2 5.10 63.860 | 1.00-3.00 
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TRILOGY? 1.53 — SINGLE VISION SPHERICAL TRANSITIONS? XTRACTIVE? NEW GEN GRAY 8 BROWN (HC) 


DIAMETER Е Е ME EDGE CENTER pois RADIUS RX RANGE 
76 125 125 425 144 10.8 0.74 424.000 
76 225 2.26 4.25 14.6 123 1.34 234.513 
76 3.25 3.26 425 143 134 1.98 162.577 
76 4.25 4.23 4.25 145 14.8 2.52 125.296 
76 5.25 5.35 6.25 71 6.8 3.21 99.065 00979 7:900 
76 6.25 6.27 6.25 74 8.1 377 84.530 
76 725 7.34 6.25 75 9.8 4.46 72.207 
76 8.25 8.28 6.25 73 113 5.09 64.010 
TRILOGY? 1.53 — IMAGE? PROGRESSIVE TRANSITIONS? XTRACTIVE? GRAY (HC) 
DIAMETER | МОЏЕМЕ | CURVE | CURVE | EDGE | CENTER | pec, | ¡NSEr | ABOVEMRP | Arso | RADIUS | RANGE RX RANGE 
76 2.00 2.09 6.25 14.0 9.0 25 25 2 124 | 253.590 | 1.00-3.00 
e 76 4.50 4.61 6.25 14.0 13.0 25 25 2 275 | 114.970 | 100-300 | — s 00D to +8.00D 
76 6.50 6.33 6.25 8.0 9.0 25 25 2 3.82 83.730 | 1.00-3.00 
76 8.50 8.30 6.25 8.0 12.0 2.5 25 2 5.10 63.860 | 1.00-3.00 
TRILOGY? 1.53 — NUPOLAR? SINGLE VISION GRAY З 8 BROWN (HC) 
DIAMETER NOMINAL AE CURVE EDGE CENTER SS RADIUS RX RANGE 
C) 74 2.25 2.26 6.25 10.9 5.6 1.34 234.510 
74 4.25 4.24 6.25 11.2 84 2.53 125.000 
-7.00D to 47.50 
74 6.25 6.25 6.25 8.5 8.6 3.77 84.800 
74 8.25 8.26 6.25 87 11.9 5.07 64.170 


TRILOGY? 1.53 — NUPOLAR? FINISHED PLANOS GRAY 3 & BROWN (НС) 


DIAMETER 


NOMINAL CURVE 


75 


6.25 


TRILOGY? 1.53 — FINISHED PLANOS TRANSITIONS? DRIVEWEAR*(BACKSIDEARHC) 


DIAMETER MM 


NOMINAL CURVE 


74 


6.25 


TRILOGY? 1.53 — TRANSITIONS? DRIVEWEAR? SINGLE VISION (HC) 


NOMINAL TRUE BACK SAG 
DIAMETER CURVE CURVE CURVE EDGE CENTER AT 50 RADIUS RX RANGE 
74 2.25 2.26 6.25 10.9 5.6 1.34 234.513 
74 4.25 4.24 6.25 11.2 8.4 2.53 125.000 
74 6.25 6.25 6.25 8.5 8.6 3.77 84.800 0000 +7500 
74 8.25 8.26 6.25 8.7 11.9 5.07 64.165 
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TRILOGY 1.53 
FINISHED SPHERICAL SINGLE VISION 
CLEAR HARD COAT 8 CLEAR AR HARD COAT 
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